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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Heaith and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


05/31/2011 


Keith McCray 

Assistant District Attorney, Norfolk County 


Dear ADA McCray, 


Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 
^ Included are copies of the following: 



1. Cuniculum Vitae for Amiie Dookhan & Della Saunders. 

2. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

DeUa Saundere was the custodial chemist and performed the prelinimary testing for this sample. 
Anni e Dookhan was the confinnatory chemist and analyzed the GC/MS data for this sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Chemist 11 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist 1.11. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

*Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

♦Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis, 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
* Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S, District Court 
2001-2003 

OC Analyst 1.11. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation. 

FTIR course with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAPS) 
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Curriculum Vitae 


Della Saunders 
Education: 

Boston University Boston, MA, Bachelors of Arts in Chemistry 1982 
Experience; 

1985>present: Currently Chemist HI Massachusetts Department of Public Health Drug 
Analysis Laboratory at State Laboratory Institute Boston, MA. Responsible for analyzing 
unknown substances submitted by Massachusetts law enforcement agencies; operating, 
maintaining, and interpreting data from analytical equipment (analytical balance, 
microscope, gas chromatogram, ultraviolet spectrometer, infrared spectrometer, gas 
chromatogram/mass spectrometer); training junior level chemists; providing expert 
testimony to local, state, and federal courts in the Commonwealth of Massachusetts. 

1984-1985: Laboratory Technician in the Media Laboratory at State Laboratory Institute 
Boston, MA. Responsible for making chemical reagents and media plates; operating and 
maintaining laboratory equipment (autoclave, pH meter, ultra-violet hood), and collecting 
safety data for laboratory protocols. 

Training: 

1985; Six week training with Senior Staff at Massachusetts Department of Public Health 
(MDPH) Dmg Analysis Laboratoiy Boston, MA. Appointed Assistant Analyst MDPH 

1987; One week training course in drug analysis given by the Federal Drug Enforcement 
Agency (DBA) McLean, VA. 

1992: Training in Gas Chromatograph/Mass Spectroscopy (GC/MS) Hewlett Packard 
(Agilent) 

1996; Training in Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy ETA (Analect) 

2001: Expert Witness Workshop National Laboratory Training network Quality 
Assurance/Quality Control Training (MDPH) 

2002: Techniques of Supervision Training (MDPH) 

1999: Notary Public Commonwealth of Massachusetts 



PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: 







Name and Rank of Submitting Officer: 


_Police Reference No.: 

Ch^J) _ 




To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


fsi) phs moOg: 

























DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



AGENCY ANALYST 


t?. L.t Aliy, ih)i A 


SAMPLE# 

No. of samples tested 


' 04 ,\ m 


^ Evidence Wt 





PRELIMINARY TESTS 
^ Spot Tests 

Cobalt 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 


DATE 




^ MIcrocrvstalline Teste 



^ GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 


MS 

OPERATOR 


DATE ; 1 k 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



PRELIMINARY TESTS 


Jot Tests 



Cobalt ■+* 


Gold 



PRELIMINARY TEST RESULTS 

Pt^hmiW 

RESULTS 


DATE Ifl'i/lO 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 



Revised 7/2005 
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Sample #: 


# samples tested: ^ 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

u 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

1 




26 




2 


lA^fFoi 


27 




3 

<f 

/ g 

6 

28 




4 




29 




5 




30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 




14 

— 



39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 




Calculations: 
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Sequence Name: C:\msdchem\l\sequence\default.s 
Comment: 

Operator; 

Data Path: D;\GC DATA\ 

Instrument Control Pre~Seq Cmd: 

^ta Analysis Pre-Seq Cmd: 

Instrument Control Post-Seq Cmd; 

Data Analysis Post-^Seq Cmd; 

Method Sections To Run On A Barcode Mismatch 
(X) Full Method (X) Inject Any\^7ay 

{ ) Reprocessing Only ( ) Don't Inject 



Line 



Sample Name/Misc Info 

1) 

Sample 

1 

01 

SCREEN 

BLANK-DCS 

2) 

Sample 

2 

02 

SCREEN 

COKE/CODEINE STD 

3) 

Sample 

3 

03 

SCREEN 

BLANK 

4) 

5) 

Sample 

Sample 

4 

5 

04 

05 

SCREEN 

SCREEN 



I 




Last Modified: Wed Nov 03 12:19:05 2010 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\11„03„10\ 

01 .D 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 12:21 

BLANK-DCS 

1 Sample Multiplier: 1 


Integration File; autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN,M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

# 

1 


R,T, 

min 

Start 

min 

End 

min 

PK peak 

TY height 

peak 

area 

peak % of 

% max. total 

1.262 

1.236 

1,442 

Sum 

BB 712671078 8622746628 100.00%100.000% 
of corrected areas; 8622746628 




SCREEN.M Wed Nov 03 12:55:09 2010 


Page; 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D:\GC DATA\11_03_10\ 

01 .D 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 12:21 

BLANK~DCS 

1 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl,e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN,M 

Title : 

Response_ Signal: 01.0\FID1A.CH 



SCREEN.M Wed Nov 03 12:55:09 2010 


Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
\cq On 
Sample 
Mi sc 

ALS Vial 


D;\GC DATA\11_03_10\ 

02 *D 

FID1A*CH 

03 Nov 2010 12:56 

COKE/CODEINE STD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration Filet autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\SCREEN,M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R,T, 

Start 

End 

PK peak 

peak peak 


% of 

# 

min 

min 

min 

TY height 

area % max. 


total 

1 

1.261 

1.239 

1.456 

BB 740910254 8750779255 100.00% 

99.274% 

2 

7.348 

7.291 

7.393 

BB 4482482 

34168978 0.39% 

0 

,388% 

3 

7.917 

7.863 

7.963 

BB 3674010 

29824660 0.34% 

0 

.338% 




Sum 

of corrected 

areas: 8814772894 






* 


SCREEN,M Wed Nov 03 13: 30;37 2010 




Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


DjNGC DATA\11„03„10\ 

02 ,D 

FIDlA.CH 

03 Nov 2010 12:56 

COKE/CODEINE STD 

2 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl*e 


Method ; C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 



SCREEN.M Wed Nov 03 13;30;37 2010 


Page: 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
\cq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\11_03_10\ 

03 

FIDIAXH 

03 Nov 2010 13;32 

BLANK 

3 Sample Multiplier: 1 


Integration Pile: autointl,e 

Method : C: \MSDCHEM\l\I^ETHODS\SCREEN*M 

Title : 

Signal : PIDlA,CH 

peak Start End PK peak peak peak % of 

# min min min TY height area % max, total 

1 1.262 1.241 1,446 BB 751640443 8745632308 100.00%100,000% 

Sum of corrected areas: 8745632308 


4 


4 


SCREEN.M Wed Nov 03 14:06:14 2010 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 

ALS Vial 


D;\GC DATA\11_„03_10\ 

03 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 13:32 

BLANK 

3 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 

Method ; C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Response^ 

3800000- 

3600000 

3400000 
32000001 
3000000- 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 

Time 


1462 


Sfgnak 03.D\FID1A.CH 


—r-j—I I I—r-]—rn—j—r—|—i—i—i r j—, , r —i-i- r j r-T- T "! -|—• f i i—| » i i i | i—i i i ' j ( r-n—i—p—3—rn—i | i « ■ i f <—r—i—i—j i t -j i—| 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24,00 26.00 28.00 


SCREEN.M Wed Nov 03 14:06:14 2010 


Page; 2 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
\cq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\11„03_10\ 
04.D 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 14:07 


4 Sample Multiplier: 1 


Integration Pile; autoint1.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak 

R.T. 

Start 

End 

PK 

peak 

peak 

peak 

% of 

# 

min 

min 

min 

TY 

height 

area 

% max. 

total 

1 

1.262 

1.241 

1.342 

BV 

711155552 

8394660057 100.00% 

98.895% 

2 

1.359 

1,342 

1,501 

VB 

12099897 

93759978 

1.12% 

1.105% 


Sum of corrected areas: 8488420035 


4 




SCREEN.M Wed Nov 03 14:41:43 2010 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data Pile 
Signal(s) 
\oq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\11„03_10\ 

05 .D 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 14:43 

BLANK 

5 Sample Multiplier: 1 


Integration File: autointl.e 


Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\SCREEN.M 

Title : 

Signal : FIDIA.CH 

peak R.T. Start End PK peak peak peak % of 

# min min min TY height area % max, total 

1 1.263 1.238 1.441 BB 720890581 8714960531 100.00%100.000% 

Sum of corrected areas: 8714960531 


*• 


k 


SCREEN.M Wed Nov 03 15:17:13 2010 


Page: 1 
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Area Percent Report 


Data Path 
Data File 
Signal(s) 
Acq On 
Sample 
Misc 
ALS Vial 


D:\GC DATA\11__03_10\ 
05 .D 

FIDIA.CH 

03 Nov 2010 14:43 

BLANK 


5 Sample Multiplier: 1 
Integration File: autointl.e 


Method 

Title 

Response. 


3800000 

3600000 

3400000 

3200000 

3000000 

2800000 

2600000 

2400000 

2200000 ; 

2000000 ' 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 

1000000 

800000 

800000 

400000 

200000 


Ii63 


Time 


C:\MSDCHEM\1\METH0DS\SCREEN.M 

Signal: 05.D\FID1A.CH 


" 1 " 


^ t * ' ' M ' ' ‘ M " •-['■'■■■■-■■I I f I j I ^ I - * . . j . I ^ , , , , , 

2.00 4.00 6,00 8.00 10.00 12.00 14,00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 


SCREEN.M Wed Nov 03 15:17:14 2010 


Page: 2 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE n 

No. of samples tested; f % 


AGENCY_ ANALYST 


7 " 


Evidence Wt 



/y3; 



PRELIMINARY TESTS 
^ Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) -f' 

Marquis ' 
Froehde‘s 
Mecke’s 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold t 

Chloride < _ 

TLTA ( ) -/ 

OTHER TESTS 


4 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS r/jC^/7^^ 

date U I >^1 10 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS COCJ^iy^- 

OPERATOR /‘^D _ 

DATE llhlK) 


Revised 7/2005 
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' llllllll 

# samples tested: }3> 



/f, 




-fl/ 

m 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight * 

Net 

Weight 

1 

g.g^iu 


n. 9‘t3‘u 

26 




2 

f?, 

D.9JS-I i 

OMO! % 

27 




3 

%, 6'Mt % 

OJ l/i/f/^i^^ 


28 




4 

6,m ^ 

0,999bi^ 


29 




5 


n.i8HL 

g.mi% 

30 




6 

a.nmf 

0.j^lH:i 


31 




7 

0. 

Oj/iM^lq 

ti.lm^A 

32 




8 

d 

(f 


33 




9 


h H‘t'^%1 

Q^Ml% 

34 




10 


<f 

i 

35 




11 




36 




12 

0. 7»/:.| 


0.0 i'9^1^} 

37 




13 

0.9^0% 

OdMt£ 


38 




14 

9glij0 1 

0.1 mi 

f),ni/iH'\ 

39 




15 




40 




16 

0.& , 

OdO^t^A 

anAosO 

41 




17 , 

0,^^9-i 

ojm i 

6.^30^ 

42 




18 

? 

</ 

(j 

43 




19 


d^&C,(;iK 


44 




20 


o.m^y _ 

OBiffd 

45 




21 



Q0.M±kr 

46 




22 


/ 

(5 

47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 




gr. q" t, H'l/Ci’7^ * 

+ __ 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE if 
No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST^ 

nmi- 

■ ff. 9?iep. / to OC€/r ^ ^ 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt { ); 






W.s^CS^^. 

i/i.(/&w^ 






















Sample # 



# samples tested 





# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

- f — 

Net 

Weight 

# 

Gro$s 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

1 


M'39-9' 


26 




2 

jJk^ 


iMHn i 

27 




3 


/) fo^nl 

tMoo A 

28 




4 

'■' (f 

d 

0 

29 




5 




30 




6 


7/ 

ojm^ 

j. dl^l 

31 




7 

hfmP,. ^ 

_ 

LMMi 

32 




8 

d 

0 

a 

33 




9 




34 




10 

d^l7H 


o.iug'Sih . 

35 




11 

a^bl% 

0.099¥k 

0\ li/^9^. 

36 




12 


/)/jW % 

0.li^7i 

37 




13 

A9M i 

rhOIM^^ 

oSh-^^ 

38 




14 

r),Q^¥i% 

d), (j9>(/{/^^ 


39 




15 

d 

0 

_ 

u 

40 




16 

1. }\olr(h. 



41 




17 


d.CSiH<^^ 

0, ni/2^ 

42 




18 

^JOOO^r 

iisigJ 


43 




19 

/ 

d 

d 

44 




20 




46 




21 




46 




22 




47 


k 


23 




48 




24 




49 




25 




50 




Cateulatlons: /%/feW' MW 

i/.^sn- ^?,4'75a = i^,^'S'‘^^ 

LS'SC'r - i(>,oO‘i^^ 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753319.D 

ASD 

8 Nov 2010 10:48 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance ' T!Cy7533f970 



1000 
i 500 

I 


[rime-> 2.00 2.ko ioo' 3!5o 4. 00 4.50 ' 5.00 5.b^ ^0 6,b 7.00 7.50 ' 8.66 8.50 9.00 ’ 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753319.D Tue May 31 15:20:44 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753320.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 11:01 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 

1400000 

4 

.TfC:75:552DU. 

19 

1200000 


j 

1000000 


j 

I 800000 

eoooooj 

I 400000 

I 

200000 I 

q] 


I 

i 1 

i i 

1 • ; 

' j 

T!me--> 

2.b6 iso s.bo ifeo 4.bo 

iSO 5.00 5.So 6.00 6.So 7.6o 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 i 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

4.185 1514399 100.00 100.00 


753320.D Tue May 31 15:20:48 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753320.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:01 

COCAINE STD 

20 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.19 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


iAbundance 


80 i 


601 


8^ 


Average of‘4.161 fo"4^2 min.: 

182 


401 


20: 42 




51 


i 

67 I 


94 


105 


122 


i . , -V: "•. : : • , ■ , . ^ ^ = , . , , ^ ^ . :Vr. ; ,-r-,- rvvv - p. M I . r v : : : ■ , . ^ 

^tz-> 30 40 50 60 70 80 90 160 110 120 130 140 150 160 170 160 190 260 210 220 230 240 250 260 270 280 20O 360 


135 166 


198 




! 207 222 


272 

244 259 : 281 


303 


jAbundanoe" 


82 


80^ 


60\ 


182 


40i 


20 : 


42 


61 


68 


OVr.- ■ 

bi/z-> 30 


94 


105 


122 


: iM'I'i I i /llh! < v: ;H'-i-«"j-r-j-r-rTT'+"--r vi':'- : i ■ i-/-i -j rrTT ■ i i i i-fVi"! 1 ■ i j tt : ■ : : . . .. i ■ i .■ 

40 50 60 70 80 90 100 1 iO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 260 270 280 290 300 j 


135 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


753320.D 


Tue May 31 15:20:48 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753321.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:14 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


753321.D Tue May 31 15:20:51 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q4-2010\SySTEM6\ll_08_10\753322 .D 
ASD 

8 Nov 2010 11:27 


DCS 

22 

DRUGS 

RTE 


Abundance TI'C: 753322.0' 

2000000; 4j19 

I 1500000 i I 

I i I 

i lOOOOOOi J 

i 

500000 i 3.42 || 


|Time-> ibo' ibo' 3.b6 ‘ 3.kb 

4.b6 ' 4.50 5.00 

5.60 ' ' 6.00 

' 6.50 ’ 7,b0 ' 7,50 8.00 ' 8.50 ' 9.bo ' 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

477810 

16.34 

19.53 

4.191 

2446754 

83.66 

100.00 


753322.D Tue May 31 15:20:54 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753322.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:27 


22 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80 


601 


40^ 


20 ! 


“Avera^n'IWlo 3:545 m 

148 


73 


101 


121 


30 


39 


45 


51 


63 


127 


204 


ha/z->_ 

Abundance 

I i 

i i 

I 80i 

i ; 

60i 


"#S40‘3'9f ImidazbK 1 

148 


204 




89 !,! M ' 




,jl 


I U ■ ^ i i 

.,iii^95 Cj'!l07 ii ,Ii,,U 35 14^ :ij 157 

169 

176 

187..i 

70 

80 

'g'o' ' 100 110 1^0 lio 140 i^o lOo 

^^0 

lOo 

'' ijo ' ^0 " ^ 


401 

73 


101 

1 

i; 

201 





121127 


1 

45 51 63 

1 

89 


! i 

176 1 

i 0^: V V 

i. „.i 

■ 1.179 

jj i i 1! — 

1 : 



, ill.157. iej .185 .1 

hri/Z‘«> 30 

4b 50 6b 7'0 

BO 

9 b’ 

ioo lio' 120 iOo i4o 

' 150 ’ ' iOO’ '1^0 ^80 ‘lOO 200’ 

753322.D 

Tue 

May 

31 

15 

:20:55 2011 

Page 2 


Folk OIG PRR 049009 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753322.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:27 


DCS 

22 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


l/®jr®nce 


80 i 


82 


Average of 4.T61 rd'4.3 


182 


60 i 


40 i 


20 i 42 


51 


.130 

3b 

Abundince 
80! 

601 
401 

20 - 


67 


94 105 


303 


122 


198 


,,, i i 140 

40 50 60 70 80 90 100 110 1^0 lb0 l40 150 160 170 180 190 200 210 220 2b0 240 250 260 270 2^0 290 300 


152 166 


272 

208 222 243 260 I 281 


82 


#29: COCAINE 


182 


94 


42 


51 


.Alii 


68 


105 




122 


135 


198 




214 


244 259 


272 


303 


m/z-.> 30’ib ’so 60 70 80 90 lOoTTo 120 l30 140 160 160 170 180 190 200 210 220 2^0 240 250 260 270 260 2bo 30 


753322.D 


Tue May 31 15:20:55 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049010 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08__10\753323.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^8Nov201^^ 11: 4 0 
Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 23 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 

pSinginoe.. ^ .“■T1Cr753323:D 

I 20000001 


15000001 

looooool 

! 

1 

500000^ 


hrime-> 2.00 2.50 3.00 3.60 

' it)6' ’ 4.^6 ' ' 5.00 

5.60 

' 6.66 ' 

_i— j —^^j^ ^j j j, ^ ^-—1—rn—^—i—‘ 

6.50 7.00 7.60 8,00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.191 

2826067 

100 . 

00 

100.00 


753323.D Tue May 31 15:20:58 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049011 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753323.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^8Nov2010 11:40 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 9Q 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




753323.D Tue May 31 15:20:59 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 049012 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753324.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:53 


DCS 

24 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

20000001 


i 1500000 


1000000 


500000 


iruTSsmir 



19 

I 3*42 

•! ! 

iv-.1 

! 

! 

i 

' i ^ J 1 I t I I 1 1 , ,-T--T-r-T-T-r--i .. . . ‘ ^ • i -' - 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

786379 

23.41 

30.56 

4.191 

2572926 

76.59 

100.00 


753324.D 


Tue May 31 15:21:01 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049013 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753324.D 

ASD 

8 Nov 2010 11:53 


DCS 

24 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80 i 


Average of 3.397 to 3'S 
148 


60 


l.D {-) 


204 


73 


101 


40 









121 


20 

51 

1 89 


i 


i 

, 39 : ^ \ 




I 176 

i 

' 0 

30 1 , i , I . '! 

■ ,v4i 



L 157 168 i 187 


)n/z-> ^ 

^undance 

I I 

I 80i 

I I 

I 

60! 

40 


281 


#126'3'6"0Tlmidazd[271‘bllhiaz6rer2,3,5;6'^ 

148 ¥ 


73 


20 


O' 


101 

» 

i 

1 


51 63 


,J,81 


89 


117i 
|I;109 :h ■ 


127 


i 135 


176 


156 


186 


‘m/z--> 


30 40 5b 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1^ 220 230 240 250 260 270 280 j 


753324.D Tue May 31 15:21:02 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049014 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753324.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 11:53 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753325.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:06 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


ISbuSaance TIC: 753326:D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753325.D Tue May 31 15:21:05 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049016 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753326.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:19 


DCS 

26 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 2000000 i 


1500000 


! 1000000 ; 


500000 i 


Oi 


nricr7553Z6:D‘ 


I 4 

J 

I 

I 

:20 

i 3.42 

I I ^ 

i s I 

i h ' 

i 

+. 


irime-> 2.00 ' 2.^6 ibo ’ ifeo 4.66 ' 4.66 s.oo'' 5.5o ' abo e.so 7.00 7.5o 8.60 8.50 9 . 06 ' 9 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

874597 

22.89 

29.68 

4.197 

2946923 

77.11 

100.00 


753326 .D 


Tue May 31 15:21:09 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049017 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 

10\753326.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

8 Nov 2010 12:19 



Sample Name 




Submitted by 
Vial Number 

26 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Itnidazo [2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 

801 

601 
I 

j 

40j 
201 


Average of 3,397 lo"3.569 min7B‘3"3‘26.D 
148 


204 


73 


101 


121 


51 


! 30 


39 


63 


89 


0^ 




130 


^V2-> 30 

Abundance 

80 i 

I 

601 
40! 


138, lii. 157 168 


176 


187 


281 I 


40 5b 6b 70 _80 90^^^^ ldo‘ 110 l20 130 140 lib lio It0 130 190 2b0 2lo’ 2&’ 230 24o’ 260 2& 2^0 SF 


¥T26360: lrnldazd[2* 1 -bjthfazole, '273,5^6'-tetrahydro-6-pfienyl- 
148 204 


101 


73 


201 


i 

i 



127 



i 

1 

51 63 

rrJi-rjh ri j 

89 

.J,. 

1 1171 1 

r. 

. . .. 



hi/z-> 3^ 40 ' 50 eb 7'0 80 90 100 lio 120 130 140 150 ibo itO 180 190 200 210 2^0 220 '24o' 2^0 2^0 270 280 i 

Tue May 31 15:21:09 2011 Page 2 


753326-D 


Folk OIG PRR 049018 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll__08_10\753326.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:19 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DCS 

26 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries; 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI,L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.20 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


JAbuhdance 

i I 

i 80j 

i 
! 

60! 

40: 
201 


42 


82 


A^^rage Of 4. r6W4:mWn:^ (-) 

1§2 


94 


: ii 


J30 ,J, 

51 

^ 1144 

67 

I J 

ulijiiJi'l 

t , .-f-T- r : ^ 

30 40 

m 

eb ’ 7o’ 

T p 

80 


105 


122 


198 




135 


152 166 


14.K,, .. ^ 


272 


..209 _„„222. 242 259^ _ j.281 _ 


303 


Abundance 


801 


40 50 6'0 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 l30 190 200 2i0 2^0 230 240 250 260 270 280 290 3QQ 

.^29yCOCAINE 

8^ 


182 


60 , 


401 


20 


0 


94 


42 


51 


68 


Hi 


105 


122 




135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


39 4b' 50 6b to' 80' 90'100 110 li0 l30 140 180 164170 184^ I 

753326,D Tue May 31 15:21:10 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049019 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753327.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:31 


DCS 

27 

DRUGS 

RTE 


lAbundance 

i 1600000I 


; 10000001 

i ! 


500000i 


I 

! 




OV-m- 

2.00 


2^0 ' 


4. 


19 


t 


3.42 


ioo ’ im ’ 4 W 4 J 0 5.00 


rrc; 753327Tr 


5.50 6.bo ’ e.ko 7.bo 7.$6 8,06 8.50 ’ 3.00 


9.80 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

589217 

23.98 

31.54 

4.191 

1867962 

76.02 

100.00 


753327.D Tue May 31 15:21:13 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049020 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753327.D 
ASD 

8 Nov 2010 12:31 


DCS 

27 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2;l-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2 , 1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 

I i 

f ; 

I 

I 60 ^ 

40 i 

20 

i Oi, 

)m/z-> 

Abundance 

i 80i 


30 
30' ' 


73 


AveTageoraWlo13357W (-) 

148 


101 


121 


127 


39 

45 51 

63 

i 

89 


, J;, Jij, 


n!79 

1 ,J 1 j_± 4 _ 


4b' 

50 

60 ' 70 

80 

9'0 




135141 


157 168 


176 


182188 


204 

i 


100 1^0 16 ’i;io Uo i 50 leo 16 ' i8o i6o 206' 2’io 


148 


204 


60 


40 i 


20 


1 0 

jn/z-> 


101 . 


j 


73 



121127 

1 || 1 

• :! ■ 

: ! i < 

j i i • 


45 51 

j , j _ 


89 

: J : h 

95,, 

i i 1081141, L J. .■ 

176 |ij I 

^Jll 154160 169 ,J_186 ,; |> i 

' 3b 

40 ' 'S) ' 

' 70 sb 

90 

ibo IIO 120 130 iio 

' 180 lo ' 266 ' 2/0 1 

7 .D 


Tue May 

31 

15 

:21:14 2011 

Page 2 


Folk OIG PRR 049021 































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753327.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:31 

DCS 

27 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




753327.D Tue May 31 15:21:14 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049022 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753328.D 

ASD 

2010 12:44 



DCS 
28 

DRUGS 

RTE 


iAbundaSc^'.....TfC^T^imO' 

j i 4|19 

! 15000001 I 

i i \ 

j I i 

i i ^ 

; 1000000; ;i 

; i ;> 

j I 

I 5000001 3.42 i; 


|rime-> ibo ' 2 .b 6 ' 3.66' 

' 3.6o ' ' 4 . 6 o ' ‘ 4.66 ' 5.66 

' ‘ 5.50 ' ' 6.00 ' 

' 6.50 ' 7.00 ‘ 7.50 ' ' 8.00 ' 8.60 9.00 ' 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

445256 

17.67 

21.46 

4.191 

2074617 

82.33 

100.00 


753328.D Tue May 31 15:21:17 2011 Page 1 


FoII<_OIG_PRR_049023 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753328.D 

ASD 

8 Nov 2010 12:44 



Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum Quality; 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,l"b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average 001307nrim.r7B332BX)'{-) 
148 


80 i 


601 


40i 


20 i 


73 


51 


39 


63 


101 


121 


89 


204 


176 


30 

iAbundance 

80i 


I 30 ; y , i i;i:,i81 In , 109 i 157 i 'jgy .!:■ 


281 ; 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 1^0 140 150 160 170 180 190 260 2i0 2^0 230 240 260 260 270 280 i 


.M4'039rim(c^zo{2; 1^bW&26[e:X3:B:BTe¥a^ ' 

294 

148 


601 


40| 

201 


73 


51 63 


101 


89 


127 


117! 


! ou,,. ..i.';,,,,,,,,.,,,,,,,,, ___ _; 

^/z-> 30 40 50 80 70 80 J90_ 100 110 120 130 140 150 160 170 ISO 190 200 210 220 230 240 260 260 270 280 ; 


, 135 


176 

157 167 i 185 


753328.D 


Tue May 31 15:21:18 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_049024 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753328.D 
ASD 

8 N nv 2m n _ 12 -44 


28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASS\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


'Abundance 


AWap or4:i G2 lo 4:3T61fi[n.:75332BTDTr 
192 


: 30 

j OWfl: 

Wz-> 30 


67 ! !i! 


152 166 


40 50 60 70 80 90 100 liO 1^0 130 140 150 l60 itO 180 190 200 210 220 2^0 240 250 260 270 2^0 290 OOo 


Abundance” 


¥2grCOUATRE“ 


68 ^ 


! 07 r. 

30 


135 166 


244 259 


,14,, H-s.. .4 .-r , . ,14 -. ,..4 ,.. n,,-477, 1 ,:, • , , , , , , , 1 .. 

40 60 60 70 SO 90 100 Il0 1^0 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 2OO 300 ' 


753328.D 


Tue May 31 15:21:18 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_049025 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11__08__10\753 329 .D 
ASD 

8 Nov 2010 12:57 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


j^uncTanca 
I 30001 


2500 




2000 

i5oo; 

i 

lOOOi 
5001 

j 

frime--> ° 2.00 



2.50 ' ibo ' 3.S6 ' 4.00 



4.56 5.bo 5.50 6.00 6.5o 



7.5o ’ 7.50 8.00 ’ _a50 9.ob 



9.50 ' 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753329.D 


Tue May 31 15:21:21 2011 


Page 1 


Folk DIG PRR 049026 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753330.D 

ASD 

8 Nov 2010 13:10 


DCS 

30 

DRUGS 

RTE 


^buWance' 

I 12000001 
i 10000001 

; i 

I 800000 I 
; 600000] 

: 400000] 

I ! 

I 200000i 

I 

i 0 I I I 

^ime-> 2.00 2.S0 3.00 


4|19 


TfC: TSSIJSOD 


3.42 

I 


iso' 4.66 4.fe6 ibo s.bo ' ibo ' ibo 7.bo' i.ho s.bo ~ abo ibo o.bb 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

213086 

13.73 

15.92 

4.185 

1338809 

86.27 

100.00 


753330.D 


Tue May 31 15:21:24 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049027 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753330.D 

ASD 

8 Nov 2010 13:10 


DCS 

30 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Wundance 


80^ 


m\ 


401 


20 i 


OU 

jA&un^ance 


i 


80 


601 


.Averaga of 3.“3^lo 3750^Tnln.; "7533^30'DT-) 

148 


73 


30 


39 

/ii; 51 

45 ) 

63 

I ! 

89 


: ii. 


Ji ih 82 

ii' 



i| ,iiJ.i.k4-Y y . 

J . J-l.L.;. 


_ 50 

60 

70 80 

9b 


101 


hi 

' i! 


121 


127 

I 




176 


^ .-r ^ - 1 ; ^ . i-;. i 1—, i ; : ■ 


187 


204 


) 260 210 

^M030“: irnMazdt2;i -1>]tfilazole, '2,3",5.Wetr 

148 


2Q4 


i 40 


73 


101 

£ 




20 


45 51 63 


89 

I 


121127 

I 1 

: 1 1 

! 

! 

1 

176 1 

i i 

! Q 


! :L,5L..ai, 


i i ; 


,ii 108 115 L ^ 135141 

157 

167 1 , .185 1 

! 

lm/z-> 

■ 3 b’ ^ 

40 50 6b 7k 

’ 80‘ 

9 b 

ibo jjb 12k 140 

^ho i 60 

170 1^0 ’ 190 200 

210 1 

753330 .D 

Tue 

May 

31 

15 

:21:24 2011 


Page 2 



Folk_OIG PRR 049028 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753330.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Nov^20^0 13:10 

Sample Name ; 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 



80 S 



753330.D Tue May 31 15:21:25 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049029 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM6\11__08_10\753331 .D 
ASD 

8 Nov 2010 13:23 

DCS 

31 

DRUGS 

RTE 


Abundance 



! 

19 

1000000: 

i 


800000: 



600000^ 

i i 

i 


1 400000 

i ^ 

! ; 


200000; 

3,42 

1 


0 



Time*-> 

zbo ' 2.50 ' 3.b6 3.50 ’ 4.00 

'^450 ' 


TfUfTSaa'SITD' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

192664 

15.67 

18.58 

4.185 

1036992 

84.33 

100.00 


753331.D 


Tue May 31 15:21:28 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049030 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll__08_10\753331.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 13:23 

Sample Name : 

Submitted by ; DCS 
Vial Number : 31 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance' . . Average of to 3303 mm.: 75’3T3''1'.D'{-)' 

i ! 148 

I • * 

80- I 

I 204 

I 60 ; I 


40i 




753331.D Tue May 31 15:21:28 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_049031 















































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753331.D 

ASD 

8 Nov 2010 13:23 

31 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.19 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80! 


8? 


60! 


40 i 


20 i 


Average or4;TBno 4.298 rhin.: 753331.0 {-) 
182 


! r,:30 

30 


Abundance 


42 1 1 

1 

I 

i 

i 

i 51 ; 


67 i : 

i : 

' JiU ' 


94 


105 

I I 


122 


.iih.!,. .h. ^ ,: .4 .. m ..... ,1 

40 5'0 60 70 80 90 lOO 1 1 O 120 130 140 160 160 170 180 I 60 200 210 220 230 240 250 260 270 260 290 300 


152 


198 


303 


166 


272 


( 208 222 244 259 I 281 


8^ 


80 i 


601 


182 


94 


40 






1 

I I 

105 

20 

1 

42 

I 

! 



E 1 

i 1 

i 51 68 i i! 


ij 

122 

i 


I ^ ^ i M' 

Jjil 

I,, 


|m/z-> 

30_40 50 60 70 80 90 

i6o 

110 1^0 130 


135 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


753331.D 


Tue May 31 15:21:29 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049032 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753332.D 
ASD 

8 Nov 2010 13:36 


DCS 

32 

DRUGS 

RTE 


iSSundance 
600000: 
500000I 
400000' 
3000001 

200000; 

i 

1000001 


3.42 


19 


UtC- 7533T12-.D 


Time-> 2.06 2.50 

3.60 3.50' 4.06 4.50 ' 5 .b 0 

5.50 ' 6.06 

6.50 7.06 ' hso 8.66 ' 8.60 9.60 9.50' ! 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

110052 

15.27 

18.02 

4.185 

610560 

84.73 

100.00 


753332.D 


Tue May 31 15:21:31 2011 


Page 1 


FolkOIG PRR 049033 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4“2010\SYSTEM6\11_08_10\753332.D 
ASD 

8 Nov 2010 13:36 


DCS 

32 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


iAburidance 


Average of 3.3W td 3“60"3 ifilh.: 753332.D (-) 

148 




J35 14^ ||; 157 


3’0 40 50 60 70 80 90 lOO 110 l20 130 140 150 160 170 180 1^0 


Abundance 


:;i -5]WazoIe, 273‘ 


45 51 63 , , 

.._ j ,, ,!|] i/j; 108 J,.'i,35i4i 157 jer | i85 

36 '”’40 " ^ 50 ‘ Vo " 7'0 ' 8b' " 90 " 100 ' l]6 120 ' 130 140 ' 150 ' 1& 170 l80 ’ 1^0 


121127 


176 

157 167 i 185 


753332 .D 


Tue May 31 15:21:32 2011 


Page 2 


Folk DIG PRR 049034 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753332.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 13:36 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 32 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 049035 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753333.D 

ASD 

8 Nov 2010 13:49 


DCS 
33 

DRUGS 

RTE 


6000001 
500000j 
400000j 

aoooooi 

! 

200000 ; 
100000i 



Time”> 2.00 2.50 

' ibo ' ' 3.50 ’ 4.66 ' 4.50 ' 5.06 

' 5.s6 ' ' 6.06 

’ 6.50 ^ ^ 7 ho ’ ' 7.50 ^ ^ hho ^ ' 8.60 ^ 9.6o ' ' 9.50 ' ' ' | 


Ret , Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.185 

660859 

100.00 

100.00 


753333.D 


Tue May 31 15;21:36 2011 


Page 


Folk OIG PRR 049036 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753333.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 13:49 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Librarie 

s: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.19 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 






































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753334.D 

ASD 

8 Nov 2010 14:01 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



10001 

I i 

I 500| 

I 

irjme-> 2.bo 2.50 3.0 0 3.S o ^4.00 4.bo ' s.OO 5.50 6 .bo ’ ’ m 7.50 8 .0Q 8.bo 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753334.D Tue May 31 15:21:39 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049038 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753335.D 

ASD 

8 Nov 2010 14:14 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



lrime-> 2.b0 2.50 3.00 3.bo 4.66 4.50 5.t)0 ^50 6.6o 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.6o 9.66 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753335.D 


Tue May 31 15:21:42 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049039 


















Area Percent / Library Search Report 


Information fror 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 10\753336.D 

ASD 

8 Nov 2010 14:27 

COCAINE STD 

DCS 

20 

DRUGS 

RTE 





Abundance 
I 1400000 

I 1200000 

1 1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


4 

T!C; 763336.D 

19 i 

I 

! 

/ 

0" 

2.00 ' '^0 ' 3.(W 

^50 ' ’ 4.b0 

4.b6 5.66'' 5.6 o '' 8.66 ’ 8.66 r.bo ’ 7.56 abb 8.50 o.bo abb i 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.185 

1483678 

100.00 

100.00 


753336.D Tue May 31 15:21:45 2011 


Page l 


Folk_OIG_PRR 049040 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 

10\753336.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

8 Nov 2010 14:27 


Sample Name 

COCAINE STD 


Submitted by 

DCS 


Vial Number 

20 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 



COCAINE 

000050-36-2 99 


lAbundance 


80 


8? 


60 


40] 


20 ! 


; oi“ 


iAbundance 

i I 

I 8oi 

i 

60 i 

40! 

20 ! 
i i 

I ! 

O' , 

bl/Z“> 


Average'or4. i~62To 4.3 ITTmin.; 751336^(-) 
182 


:i 


42 


94 


tl 


105 


i i ’■ 1 

67 . J ,j 

.4:.. 'i4, . 

40 60 


122 


135 


152 


198 


303 


166 


272 


^.V.-V ::|i ! 208 222 243 259 | zdo 

80 Tbo . 12 ^'. Uo [ m jk' 2 o6 ‘ 220 24 o ^^0 ’ 280 300 ’/ 320 

.. ..l¥29rrUCAINP.. 


288 


355; 


340 


8? 


182 


94 


42 


55 68 


105 


' ! I 


122 


__i., , jUil-L;, ,! 

410' ’ do' 


80 


135 


198 


214 


160 ' 120 ' 140 ldo lio 260 220 


244 259 

24o '4do 


272 


303 


260 ' 300 


--r-f, 

320 


340 


753336.D 


Tue May 31 15:21:46 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_049041 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753337.D 

ASD 

8 Nov 2010 14:40 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTF 



1500l 


j 1000l 

! ; 

i 500 i 

i ! 

Time-> ° 2.00' 2.k)' ' 3.00 ifeO^ 4^^ 4.^0 5.00 5.50 6.bo ' 8.50' 9.6o 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753337.D Tue May 31 15:21:49 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049042 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753338.D 

ASD 

8 Nov 2010 14:53 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


DCS 

38 

DRUGS 

RTE 


Abuncfance 

i 600000 ! 

i 

500000 i 

i 

400000j 
300000 ; 
2000001 
100000i 


4:19 


TiC: 753"33B:D 


: j"' ' ‘ .-T 

!rime-> 2,00 2.50 3.00 

' iso ' 4 .bo ' ' 4.50 ' ' 5.66 ’ 5.50 ' 6.bo ’ 

' 6.50 ' 7.00 ' ' 7.50 ' 8.00 8.50 ' ' 9.00 ' ’ 9,50 ' ' i 

Ret. Time 

Area Area % 

Ratio % 

4.185 

593101 100.00 

100.00 


753338.D 


Tue May 31 15:21:51 2011 


Page 1 


Folk_OIG PRR 049043 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_0 8__10\753338 .D 
ASD 

8 Nov 2010 14:53 



Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


jAbundahce 


80 i 


8? 


Average of 4. fS?To 4.268 mih.:753338.D’ {-) 


182 


60: 


40 i 


201 


94 


105 


42 


51 


hi/z--> 30 


lAbiindance 

i : 

80i 

; 6o| 

40^ 

20 i 


Oi-..-,, 

Mz-> 30 


67 


122 


135 166 

I It- V. 


198 


303 


208 222 


272 

244 259 288 


, hi. , .4i44tj , ^ H : . . , j lit- .I ‘ I r-rr-rTv, , L 7 T: . < thT-r: r : .vv, LL : : 7 . :L v.-r-rT-=- 

40 50 60 70 80 9b 100 1 10 liO 130 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 290 OOO 

.. mrcauAW^ 

8? 


182 


42 


94 


105 


61 


68 


122 


135 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


40 50' 60 70 80 90' 100 110 'lio 1^0 140 150 ’l60 iVo ito 190 260 2TF22O 230 240 250 2^0 270 280 29616b 


753338.D Tue May 31 15:21:52 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049044 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753339.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:06 


DCS 

39 

DRUGS 

RTE 


^undance 

i 

I 1000000 I 
j 800000; 

I j 

I 6000001 

^ 400000i 

200000i 


18 


TfC:753'339:D 


3.42 


OK 


!rime-> 2.00'' 2.b6 ’ll)6 ' 130 4.00 ' 4.50'' 5.66' T.feo' ‘ e.bo'' aso'' 7,bo 7.56 8.66 ‘ ‘ 8.56 ’ o.bo 9 . 50 " 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

136011 

11.43 

12.91 

4.185 

1053731 

88.57 

100.00 


753339.D Tue May 31 15:21:55 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049045 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753339.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:06 


DCS 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.42 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6~tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


i 0.^ 

hi/z-> 30 


Averap of 3:30616 3:5D6min.:T53339:D'(T 
148 


73 


101 


121 


51 

39 i i 63 


89 


204 


1131 


..i'll ^57 


176 

i 


281 


Abundance 


80, 


40 50 60 70 80 00 100 110 120 1^ 140 150 160 170 180 190 260 210 220 230 240 250 260 270 280 

...#8"4039r] ifiicfaz6|2'. 1 -bplaz61er2;3:5'6leTf^pf6-¥^enyJ 

204 


148 

I 

I 


60 j 


40: 


20: 


73 


51 63 


101 


89 


127 


117| 


: 0 .,.,. ^: ..it;., J|v,.iHt-H ■. H.J. 'P'’-ti;------,, , , 

;in/ 2 -> 30 4b 50 60 70 80 90 100 UO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


176 

157 167 j 185 


753339.D 


Tue May 31 15:21:56 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049046 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753339.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:06 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


42 


82 


51 


32 


67 


94 


105 

i 


jm/z--> 30 


182 


122 


135 


152 


198 


166 


272 


208 222 


244 259 


281 


303 


; r44'T» }4 r-r-r4444 tI' r! j hBrrj t', I rrr : ; r-j44 ; : r-rT vlrr-^^^r^-. ^ r ^-^rrY^ ^ rr ^r^T< : : hr.T-T^-r: ; -.4* 

4'0 5'0 60 7t) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 l60 l90 200 210 220 230 240 250 280 270 280 290 300 


Abundance 


8 ^ 


■#29:CaCA!NE 


80! 


60! 


182 


40! 


20 


42 

i 


51 


94 


68 


h/Z’-> 3b 40 60 6’0 70 80 90 100 110 120130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 290 300 


105 

i 


122 


135 


152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


753339 ,D 


Tue May 31 15:21:57 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049047 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753340.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:18 


40 

DRUGS 

RTE 


lAbundance ' nnC; 753340.D' 

j 4i19 

I ^ I 

I ! 

800000 j 


600000 : 

i 


I 400000; 

I ^ 

I i li ' 

i 2000001 

I i 3.42 i 

I ! ! 

hme-> 2.1)0 ' iko 3.6 o 3.60 4.00 """4.50 ' ' 5.00 ' ^50 ' ' abo ' ' 6.60 ’ ' 7.bo ' ' 7.50 ' 8.00 8.50 ' 9.00 ' ’ 9.60 ' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

135999 

12.88 

14.79 

4.185 

919555 

87.12 

100.00 


753340 .D 


Tue May 31 15:22:00 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049048 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753340.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:18 


DCS 

40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


iAburicJance 


80 


60 


40 


20 


Average ofX3'9r to 3.53‘9 min.: 75334O:0 (-} 

148 


73 


101 






45 51 M 89 


39 

: : _ 63 I ; ! . 

30 


i i i sl.iMt9 Mi 

i-f-r-, 



30 

4b 

50 6b 7b 8b bo 


121 


116 


127 


176 


o'140 150^ 1^0 ito l6o 190 


204 

i 

I 


iiii 

, , -iiii 
200 


Abunclance 


80; 


W2636Uy lmidazo|2,1 -b]lhiazole,X3;X64etrahyd^6-p!ienyl- 

148 


2Q4 


60^ 


40i 


201 


73 

i 


45 51 


m/z-> 


30 40 


, Mi I' 

5b 


63 

M| = 

60 70 


I 


101 


89 

1 : 1.95 


,IJJ, 


121 

i 


127 


JO8II41 


80 




135141 


176 


41 1:154160 169 I 

I ... . - -I . --.- -r.-iH. 


186 


90 100 liO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


753340.D 


Tue May 31 15:22:00 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049049 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q4-2 010\SYSTEM6\11__08_10\75334 0 .D 
ASD 

8 Nov 2010 15:18 


DCS 
40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.19 

C:\DATABASE\SLI . L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


iAbundance 


80; 


8? 


Average dr4.1OTTo“4.28lJlWlhd 75^ (-) 

182 


60 


40 


201 


i, 94 


105 


42 


51 


J 31 


67 




122 


■v-Tv4JV|-rn4^' f 


|nn/ 2 ~> 3() 40 50 60 70 80 90 1 

iABuriSarice 


135 .166 


198 

J, 207 223 


303 


272 

244 259 288 


82 


m 


60 j 


40i 


20 


■ ol,. 

Wz-«> 30 


00 1 “ib l^io 140 150 160 1 210 2^0 24b So 260 270 So bS 300 ' ; 

■.. ^Tcaup^m .. ...; 


182 


94 


42 


51 


68 


105 

i 


122 


198 


272 


303 


J. | |: i,: I : ii|! .i 135 214 244 259 

40 50 60 70 80 90 100 1l0 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


753340.D Tue May 31 15:22:01 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_049050 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 15:31 


DCS 

41 

DRUGS 

RTE 


08 10\753341,D 


lAbundance ...TIC~75334T.ir 

4:19 

i I 

: 800000 

600000! |i 


I 400000 


il 


200000 ] 

; 3.42 

‘ j 


zbo ' 2.50 ’ 3.00 3.50^ 

^4^0 5.00 

] 5.50 ' 6,00 ' 

_450 ] f bo , J.50 ' ' 8,00 ‘ 8.50 ' 9.00 ]_ 9.50 ’ ’ | 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

113182 

11.12 

12.51 

4.185 

904814 

88.88 

100.00 


753341.D Tue May 31 15:22:04 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049051 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM6\11_08__10\753341 .D 
ASD 

8 Nov 2010 15:31 


DCS 

41 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 

80 

60: 

40; 

l I 

! 20 | 

i 0>. 

'myz-> 

AbundanoB 

801 
60! 


73 


Aver^^3:39rt6T5D'9m[n::7533-4i:^ . 

1^8 


101 

I 

! 

3 

3 

I 


121 


127 



45 

51 

1 

89 


39 ^ 

63 


1 

30 

.. J,:Ll 

I 

LJ79 


'30 


50 60 70 

_ ^8b 

90 


11^ 


135 142 


176 


157 169 


204 


100 ’ 110 120 ^ 130 ' l4o *150 1^0 170 160 ' l06 ’ 

W84039: lmidazol2,1 -b]thi^rer2T3,5;6'4elrahydrd^6^elT^ 

148 


260 


204 


40 


20 


73 

i 


101 

I 


121 127 




45 51 63 

1 

i 

89 



li 176 Hi 

n 


. 

40 50 60 70 


• 1 

,y:: 

^108 115 135141 

Jii 157 167 ! 185 Jii! 


30 

80 

Oo 

iOo 

lio 126 130 140 

150 160 170 ' 180 190 200' ’ 

753341 .D 

Tue 

May 

31 

15 : 

22:05 2011 

Page 2 


Folk_OIG PRR 049052 























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753341.D 

ASD 

8 Nov 2010 15:31 



DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 



iAbundance 


80: 


60 i 


401 


20 i 


0 . 


42 


51 


68 


94 


105 

I 


122 


WrCOCAINE 


182 


135 166 


, .ilii, .. . -i iu. 


198 


im/z-> ' 30 40 50 eb 7'0 80 o'o 100 110 120 lb0 l40 li0 160 170 llo 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


214 


244 259 


272 


303 


753341.D Tue May 31 15:22:05 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049053 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 010\SYSTEM6\11__08_10\7533 42 .D 
ASD 

8 Nov 2010 15:44 


DCS 

42 

DRUGS 

RTF 


'Abundance 

! 800000i 


19 


T!C;753^3?2X)' 


i 600000] 

I 

400000I 
i I 


200000 ) 


3.42 


! 


I Qi-r-y. -i ; , 'j- T-T" 

!Tjme-> 2.Q0 2.50 

T4V^r -T . 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

ifeo' aoo' 

’ 6.50 ' ' 7. bo ' tTSo ' 8.bo 8.50 ^ 9.00 ’ 9.50 i 

Ret . Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

169961 

17.69 

21.49 

4.185 

790786 

82.31 

100.00 


753342.D 


Tue May 31 15:22:08 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049054 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753342.D 
ASD 

8 Nov 2010 15:44 


DCS 

42 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.42 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo [2, 1-b]thiazole , 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 

m 

60 

40 


Average 67T^97 to 3,63'9 min.; T5T342.(J(-) 

148 


204 


73 


101 


20; 


ini/2-> 


45 51 

I 39 ! I , 63 

„| 30 Li i 1,67:,! 


121 


89 


179 


.. 

30 40 50 e’O 7’0 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 2 


95 


,108 


11<$ 


127 


135 142 ,11; 155 159 


176 


189 


200 


Abundance 


80: 


60^ 


W039TTmlda^", 1 -bJIfTTai^; 

148 

i 


294 


40i 


20^ 


73 


45 51 63 I 

,57, 


89 


ol..-..,..... . .-.Hti, , . 


101 


! 108 


121127 


176 


135141^ ..iL., 16^.J:, 1^. ...ill'! i 


m/Z'-> ' 30 ' 4 b 50 ' eb 7b ' ' bb bo 100 110 ’ 120 130 140 150 ibo 170 180 ibo ’266 


753342.D 


Tue May 31 15:22:09 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_049055 




































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753342.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 15:44 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 010\SYSTEM6\11_08_10\753343 .D 
ASD 

8 Nov 2010 15:57 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



10001 


5001 

iTime-> ° 2.to' 2.B 3.00 ' 3^6' ' iPP '‘•50 5.5o si^O 6.6o 6.50 7.00 ^7,50 8.66 8.50 ' 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753343.D 


Tue May 31 15:22:13 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049057 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753344.D 

ASD 

8 Nov 2010 16:10 


DCS 

44 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

i 

: 500000i 

i 400000] 

i 


4(19 


T!Cr753344:n 


300000 i 


200000 ; 

100000; 

- i 


Tfme-> 2.00 2,60 ' ioo ‘ 

ifeo 4.00 4.50 ' 5.00 

' 5.50' 

6.66 

45o ' 7.00' ' j.ho 8.00 8.^6 g.bo 9.56 ' ; 

Ret. Time 

Area 

Area 

o 

Ratio % 

4.185 

557221 

100 . 

00 

100.00 


753344 .D 


Tue May 31 15:22:17 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049058 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753344.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Noa^20^^^16 :10 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 44 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


TOuridance . T^verage of 4.16110 47274 minl753344;D (-) 




753344.D Tue May 31 15:22:18 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 049059 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753345.D 

ASD 

8 Nov 2010 16:23 


DCS 

45 

DRUGS 

RTE 


1000000 

4 

800000 


600000 

I 

I 400000 

i i: 

' I 

I 

! 200000 

0 

I 3.42 

i j i 

i --- -■•X.,., ;i.j 


ibo 2 .fe 6 3.00 3.bo 4.bo 


T!C;753345X> 


7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

156929 

14.20 

16.55 

4.185 

948235 

85.80 

100,00 


753345.D 


Tue May 31 15:22:21 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049060 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753345.D 

ASD 

8 No v 2010 16:23 

DCS 
45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b)thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


’ fo 3.^33 min. : 7533‘4^:cr(-) 
148 


Abundance 




1 

i 127 



51 

h 89 1 

1 ■ 1 

L i 

■ i 



39 

1 ^ i i 

!i;,io8_ii^:J 

I 

j 

176 : 




!= 157 

.... J i 


30 4b 50 6b 70 e'o 90 100 ii6 lid ido i40 iso led i70 ido i9o 200 


'S8403S: fniiidazojz.l^lhiazole, 2,3.5.6-telfalYydrd-6^pliehyl- 

148 


45 51 63 

; i^,57,,,,i., 


121127 


j;j.;,,J,. 108 ^ 1 §_ 


.135141 


176 

157 167 185 


!m/ 2 -> 30 ' 40 ' 50 ' ’ 60 / Vo' ' dO ' 90 ' 100 110' lid 130 140 Uo ’ 160 170 180 190' ido ' 

753345.D Tue May 31 15:22:21 2011 Page 2 


Folk DIG PRR 049061 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 16:23 


DCS 
45 

DRUGS 

RTE 


08_10\753345.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.19 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


182 


60 


40 


m 


42 


94 


!i li 


105 


51 




67 


30 


.U .. J ^ J 


122 


152 


198 


166 


272 

207 222 244 259 j 288 


303 I 

i 


Abundance 


801 


ib i 4 o iso ibo ito 180 ibo 200 2|o2kf^30 240^50^ 

.. .1¥29: COCAINF:. 


182 




40; 


20; 


m/z--> 30 


753345.D 


94 


42 


51 

!i.!. 


i II 
68 i ill 


105 




122 


, Jhi-i . , : tli. , . 



198 

152 166 

1 214 


244 259 


272 


303 


40 " 50'' eij ' 70' ’ 8b 90 16b 1 ■l o 120 1 3 0 'l40 'l 50 16 b 170 180 190 200 210 220' 230 240 250 260 '270 2^0 290 36b ' j 
Tue May 31 15:22:22 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049062 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753346.D 

ASD 

8 Nov 2010 16:36 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acqu i s i. t i onMe t h 
Integrator 


DCS 

46 

DRUGS 

RTE 


^undance 

^ 10000001 

i \ 

I ! 

800000; 

600000) 

400000 

200000 


19 


3.42 


TfCTT^mU 


Time-> 2.b6 ' 2.bo ’ 3.00 

’3.56 4.00 '4.50^ 5.06 

5.feo 6 . 00 ' 

’ 6.50 ' ' 7,66 7.50 8.60 8.50 ' 9.00 ' 9,50 ' ; 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

140598 

11.95 

13.57 

4.185 

1036146 

88.05 

100.00 


753346 ,D 


Tue May 31 15:22:25 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049063 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4'-2010\SYSTEM6\11_08_10\753346 .D 
ASD 

8 Nov 2010 16:36 


DCS 

46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C: \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80 


601 


401 


A\^ge or3:397To ^8:521 fnrr>.T7533"4BXy (-) 

148 


73 


204 

j 


101 

i 


121 


127 


20 

L 

39 

4 5 S '! 

i ^ 

! i 89 

63 M 

[ i 

\ 0 




im/z-> 

A9... 

5'0 

60 70 80 90 


I :i 


95 lJI 


115 I 


135 


176 


.^.... , .. . 

130 140 id6 1^0 lio’i^o 190 


Abundance 


80 


#MD39: lm1dazo|2;i'b}th]azblerZ^3,6764elfabyd[ra'6’pb'enyR 

148 


2<i0 

2Q4 


■ii . . I 


60 


40i 


20^ 


73 


101 




ol 


46 51 63 

.^ 

40 50 60 


89 


121 127 


70 


,!79 

80 


ii 108 115 


135141 


176 

157 167 i 185 


753346 .D 


g'o l6o 110 120 130 140 150 l8o 170 1^0 190 200 

Tue May 31 15:22:25 2011 Page 2 


FolkOIG PRR 049064 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753346.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^No^20^0 16:36 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




753346.D Tue May 31 15:22:27 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049065 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753347.D 

ASD 

8 Nov 2010 16:49 


DCS 

47 

DRUGS 

RTE 


(Abundant 


4, 

119 

. 'iicr75mTiJ . 

800000 




j 

i 

600000; 


1 


i 

i 

I 

400000 




i 

i 

200000 

I 



! 

[r?nne--> 

^ 2.2a.. - 

1 i 

i 


I 

1. .'^t'w 

ZOO ‘' zbo ' zoo ^ 

iso ‘ ’ 4.00 


' 5,00 ' 5.50 '^^oV’^io "^00 "Tso" ToO ' ' 8.h6 ' 9 bo ' 9.50 ' ! 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.276 132497 13.39 15.46 

4.185 856892 86.61 100.00 


753347.D 


Tue May 31 15:22:29 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049066 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753347.D 

ASD 

8 Nov 2010 16:49 


DCS 
47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.28 C:\DATABASE\NIST98.L 
Inositol 
Alio-Inositol 
Muco-Inositol 


006917-35-7 72 
000643-10-7 72 
000488-55-1 64 


jftbundance 


80 


60 , 


40 


20 - 


iT!/z-> 2'0 


31 


Average bf21557 tb 272BZmin.;753347.D (:) 
7G 


60 


43 

38 IM47 


55 , 

V; r r-T-f J-T-; 


I 77 81 


89 


97 


102 

i 


110 115 


144 162 


2'5 30 ' 45 ' 50' 55 ' 6b 6:5 7b ' 75 "So 8‘5 bb' oY 1 bo 165 i 0 115 120 125 130 135 140 145 15o' 1 Ss 


Abundance 


80 i 


60- 


73 


.1?268T3: Inositol. 


401 


20 


jn/z-> 20 


60 


43 


29 55 

37 . 48 


102 


.^^ i . 

25 30 Sb 40 45 's'b' bb 60 70 75' So 85 90 95 'l6b 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 


753347.D 


Tue May 31 15:22:30 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049067 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753347.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8Nov201^^ 16:49 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753348.D 

ASD 

8 Nov 2010 17:02 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance . T(Cr753348.U 



1500; 
lOOOi 
5001 


^rime-> ° ibo ^.feo 3.00 ifeo 4.66' 4.^ s.bo 5.66 _ 6.56 6.66 9.00 9.60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753348.D Tue May 31 15:22:33 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049069 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753349.D 

ASD 

8 Nov 2010 17:15 


DCS 

49 

DRUGS 

RTE 


Abundance' 

I 

i ■ 

I 1500000^ 

I 1000000; 

i 

I 

500000I 



19 


TrClT533'49.D' 


3.42 

i 


hrime-> ibo'' ibo 3 . 06 ' 

' 3.50 ' ' 4.06 ' ' 4.5o ' 5.06 

' 5.50 ' ' 6.00 ‘ 

6.50 7.00 7.50 8.06 8.50 9,bo 9.5o j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

437937 

16.28 

19.45 

4.191 

2251343 

83.72 

100.00 


753349.D Tue May 31 15:22:37 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049070 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4--2010\SYSTEM6\11_08_10\753349.D 

ASD 

8 Nov 2010 17:15 


DCS 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Al>undance 


316“5:59S7nrn.: 
148 


51 

39 , ,63 


I 

m/z-> 3b 


HiiiIlBI 




4b 50 eb 7 b' 80' ob ’ 100 110' 120 ih 140 ibo ^0’ 17b leb ibb 260 2-io 220 2^0 24b 2bo '260 2to 2^0 


Abundance 


■¥T28360: lm(dazo(2,T-b]lfiJazoIe, 2'3^5,6-telfahydro-'6-phenyl‘ 

148 204 


51 63 



1 127 



89 

i ; > 

ii 117^ I ^ 


176 : 

.. 


,1.1^. 

j.186 ^ ^ . i;i. 


753349.D 


Tue May 31 15:22:37 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049071 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753349.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 17:15 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 49 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 9a 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.19 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 



Folk OIG PRR 049072 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753350.D 

ASD 

8 Nov 2010 17:27 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 



1000 ; 


h^ime-> ° ibo ' ' 2.50 3.56 3.5 6 ' 4.5o 4.50 5.5o ' 5.5o 6.00 ' O.bo 7 .bo 7.56 ' 8.5o 8 ,S 0 9.5o ‘ 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753350.D 


Tue May 31 15:22:42 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 049073 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEiyi6\ll_08_10\7533 51 .D 
ASD 

8 Nov 2010 17:40 

BLANK 
DCS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
30001 


2»>»i '14,,,, 

"iii 


2000 j 
150o| 
looo; 



500 ; 

[rim e -> ° 2.00 __2i6 3.0q ' ^3.bo 4.00 ' 4.S0 5.50 ' aOO 6.50 7.00 7.60 IB-OO ' 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753351.D 


Tue May 31 15:22:45 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049074 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08_10\753352. D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

8 Nov 

2010 17:53 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 

DCS 


Vial Number 

20 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 





4 

TfC: 753352.D 

19 

1200000 




1000000 



: 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 



1 

j 

I I 

Tf(ne-> 

ibo 2.50 ’ 3.00 

3.50 4.bo 

4.50 ibo 5.50 6.bo 6.50 7.00 t50 8.00 8.5o 9.00 9.50 

Ret. Time 


Area Area % Ratio % 

4.185 

1466644 100.00 100.00 


753352.D 


Tue May 31 15:22:49 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049075 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 

10\753352.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

8 Nov 2010 17:53 


Sample Name 

COCAINE STD 


Submitted by 

DCS 


Vial Number 

20 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

I 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 



COCAINE 

000050-36-2 99 




753352.D Tue May 31 15:22:50 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049076 



















Area Percent / Libx'ary Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753353.D 

ASD 

8 Nov 2010 18:06 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTE 


lAbun' 


jicTTsmm 


2500 

jii. 

'I'v. 

2000 


1500 


1000i 


500; 

; I 


I I 

1 0^ 


|Tlme>-> 

2.00 ' ' 2.6 o 




i,i' 




f rime--> 2.00 ’ ' 2.^ ’ 3.00 ibo 4,64 5.00' 5.66 6.bo 6,60 7.60 7,M_ „5.6p 8.66 9,00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753353.D Tue May 31 15:22:52 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049077 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753354.D 

ASD 

8 Nov 2010 18:19 


DCS 

54 

DRUGS 

RTE 


lAbufidance.. TTC: 75335'4U 

I 1400000^ 

I 1200000; 


1000000 : 
800000i 

600000I 
4000001 


200000 ] 3.42 

I I 


[rim^-> zko ' 2.50 ‘ 

' 3.00 ' ' iso ’ ’ 4.00 ' ' 4.50 ' 5.00 

' 5.50 ' 6.b0 

' 6.50 ' ' 7.00 7.50 ' ' 8.00 8.50 ' 9.00 ' 9.50 ’ i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

202744 

11.97 

13.60 

4.185 

1490568 

88.03 

100.00 


753354 .D 


Tue May 31 15:22:56 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049078 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753354.D 

ASD 

^^Jo^20^ 18:19 

DCS 

54 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 96 


Abundance Average WX397 to 3.533 min..'753354.T> (-) 



iAbuncJance 


80 


60 


■■W840W:Trriidazo[2', 1 -bJW^ole 


148 

i 




40 



73 



101 

1 

I 

, 

20 



I 



i 

121127 




45 51 63 

1 


89 

i , 

i I ^ 

176 

o' 


.._.J, 


’79 

l-M-: 


108 II^L J,,,J35 l^ J;; 157 

167 _ I 185 .'j 


3b ‘ 

4b 50 60 

70 

8 b‘ ^ 

90 

ibo' 

DO igo'iib 140 150 160 

lib 180 190 200 


753354.D Tue May 31 15:22:56 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049079 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753354.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 18:19 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 54 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C;\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753355.D 

ASD 

8 Nov 2010 18:32 


DCS 

55 

DRUGS 

RTE 


Abundance' 


1500000: 


1000000 : 


4j19 


500000 


3.42 


...- rv. 


!rime-> ioo ifeo' iOO ’ 3.50 4.00 4.5o 5.00 


TrcT753355.D 


I 

I 

\ 

I 

! 


5.50 ' ' 6.00 ■ 6.50 ' 7.00 ' ’ 7.5o ' 8.bo' ' 8.5o ' 9.00 ’ 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

411549 

15.87 

18.87 

4.191 

2181541 

84.13 

100.00 


753355.D 


Tue May 31 15:23:00 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049081 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753355.D 

ASD 

8 Nov 2010 18:32 


DCS 

55 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.42 C;\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo [2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


IfflBuri^nce 


Average of 3:4aJW3:581lTmnC^ 

148 


80 i 


60 


40 i 


20 


o; 


|m/z-> 
AWnciin^ 

80 

60 

40 

20 


32 


39 


45 


51 


30 40 50 60 


67. 


73 


63 


101 


121 


89 


70 80 


127 


95^1 !;■ 108 !. . 13514^ 


157 


176 

169 i 187 


204 


I-.. i ^ ., 

9b 160 1i0 120 130 140 I60 160 170 160 lOO 200 


ii) 


7f84039:Imiaa^2‘1-b)lhiazole,’2,3,5,' 6 'letrahydf 6 - 6 -ph 0 nyl- 

148 


294 


73 


101 


121127 


45 51 


63 


89 


^ I I 176 

I J ,5L,.hj I j79 ^ ^ I I !j;i 108 11# J ..| ,,135141^ I, 157 i^ , ^ ,185 ,1 

■m/z-> 30 ' ‘ 4b‘ '' 50 ' ' 60 ' ' 70 ' a'o’^90 ' ibo ‘ lT6 ' 120 ' lio ' 140 ' ISO ' 160 ' 170 ' 180 190 20o 


753355.D 


Tue May 31 15:23:00 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_049082 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753355.D 

ASD 

8NOV2010 18:32 

DCS 

55 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.19 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 ; 


8? 


AyWageWA. T 62 ' lo 4 ; 322 Tn)rr.: 75 ^ 355 .D (-) 
182 


60 ; 


40 ; 


94 


105 


20 j 42 

1 j 51 


122 


^.32 !! 


67 


135 166 


303 


198 


207 216 


272 

243 259 J 281 


hi/z-> ab 40 5b eb 70 ao 90 160110 i^b i3o 14b 150 ibb i7o leo ibo^b iaicT^ ihb 240 260 22b27b 280 290 300 ' ! 

Abundance 


8^ 

I 


80 : 


60 i 


40 i 


20 




182 


94 


106 


42 


0^. 


51 


i h. P 


122 




135 


198 


hl/z-> 30 40 50 60 70 80 90 100 


00 *110 ’l 2 b lio 140 150 ibo’ ifo 1^0 190 


n+i , 


214 


272 

244 259 ]^ 


303 i 


200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


753355.D 


Tue May 31 15:23:01 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049083 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753356.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Nav201^^ 18:45 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance T1C:T53356.0 

I 2000000! 419 

I 

^ 1500000! I 


i 1000000I 

i ! 

I 

i 500000j 


i OV-T-v. 1 , 1 .. 

jTlme-> 2.0O 2.50 

ibo ' 3.k6 '' 4.b6'' 4.bo ’ s.bo^ 

5.& 6.bf' 

6.50 ' 7.QQ 7.50' 8.bo ’ 8.bo ' 9.b0 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

459938 

16.48 

19.73 

4.191 

2330844 

83.52 

100.00 


753356.D Tue May 31 15:23:03 2011 


Page 1 


Folk_OIG PRR 049084 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 18:45 


DCS 
56 

DRUGS 

RTE 


08 10\753356.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3,42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


’Abundance 


80 


'T^erage'ora^DS to 3^586’min.; 788356 ;d (-] 

148 


204 


60^ 


40 i 


20 


73 


101 

i 


30 


39 


51 

: 63 

!h:57. i* 


121 


89 


i J * i!H.l79 j,| 95 107 ' % ^ J 13 

- f-i-r--, C j- VI . r-^( -r-;.;• i • d-v , , . : --j-r - 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 100 ito 180 190 


115 


127 

i 


Abundance 

i i 

i I 

I 80! 

i I 

I 60| 

I I 

I 40' 


Jc. 


I 157 


176 


169 


187 


.■ ■#84039“: firTu63"zo[2;T^]tbl¥zo[e,“2;3'5,6'Wah“y^ 

148 


200 


204 


73 


20^ 


101 


121127 


im/z-> 


30 40 


753356 .D 


45 51 

63 

I 

89 

i 

.J,,., ..[L... 


iwt. 


50 

eb 70 

80 

90 


Tue 

May 

31 


176 


l6o' lj6 120 lio ' 140 150 ' 160 170 1<^0 ‘ 190 200 

L5:23 :04 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_049085 









































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753356.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^No^20^ 18:45 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




753356.D Tue May 31 15:23:04 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049086 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753357.D 
ASD 

8 Nov 2010 18:58 


DCS 

57 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

. TTU:753357:tJ .. . . 

i 2000000i 

1 j 

^ 4i 

1 i 

19 

I 1500000: 

I 

1 : 

1 ' 


1000000; 


I ; 

1 

1 500000 

1 

! 

3.42 

1 I 

i 

; i 

[rime-> 

i: ' 

! ! 


zbo ' zbo ' ibo 3 . 56 ' 4.00 

4.50 5.06 ’ 5 . 60 ' 6 . 60 ' ‘ 6.50 7.00 ‘ 7.bo 8.66 8.50 9.00 9.50 ' 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


3.420 485034 16.95 20.40 

4.191 2377041 83.05 100.00 


753357.D 


Tue May 31 15:23:07 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_049087 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2010\SYSTEM6\11_08__10\7 533 57 .D 
ASD 

^ Nov 2010 18:58 

DCS 

57 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.42 C;\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2j1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance' 


“Average of'3.4l^31o37580 min.: 753357!D F 
148 


80 


60] 

1 


40 


i 

20j 



39 1 

1 30 


0-:-V. 


3'0 

40 


3 : 131 


176 

157 168 i 188 


ijiaiiT,, i . o.LYv, .i -,., - , !..,., , .... - 

_^0 7b 80 Q'o'joo 110j20 130' 140 150 l6o’^1^ iSO 200 210'23o'240 2 2t0 2to 


lAbundan<K 


“#S4033nm®z6[271-5|Shfaz6Te, 

2Q4 


51 63 M , . . 

I Oi ..... jJm., . .. . 10U-J.lv, .l4U:*67 ,i 185.^ .i^ ...,, ^ .. .... 

!m/z-> 30 4b 50 60 70 80 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2l0 220 2b0 240 250 260 270 280 


753357 .D 


Tue May 31 15:23:08 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049088 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753357.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Noj^20^0 18:58 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 57 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




753357.D Tue May 31 15:23:08 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049089 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753358.D 
ASD 

8 Nov 2010 19:11 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTE 


jAbuiidance "TiC: 753358.IT 

I 3000I 

I 250oil| 

i I 

2000j 
i 1500; 

I loooi 

i i 

I 500] 

\ j 

jrjme-> ° 2.00 ' 3.b6 ' 3.h6 4.bo' 4.b6' 5.00 5.50 aop. 6.50 7.00 7.50 8.06 8.bo 9.bo 9.50 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753358.D Tue May 31 15:23:11 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 049090 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753359.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 19:23 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 59 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 

lAbuncfari^ TFC: 75*31559”D 

4)19 


i 1500000^ I 

! ! ^ 

I 1000000 

I ^ 

500000 

i 3.42 il 

I J it 

irirne-> FW isO ' 4.00 ib o 5.00 Tbo 6.00 6.50 7.bo JS.o6 ' 8.^° '^0 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

364107 

14.49 

16.95 

4.191 

2148285 

85.51 

100.00 


753359.D Tue May 31 15:23:14 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 049091 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 19:23 


DCS 

59 

DRUGS 

RTE 


08 10\753359.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 


2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 

2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 

2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80^ 


60 


40 


20 ! 


b/z-> 


Ov 


Average of ZA02ioXm2 min.r75m5U"(T 


73 


39 


51 

i 


101 


63 


! 30 


.. 

30 40 50 60 70 s'o 


89 

90 




121 


130 

. '-71 

100 110 120 130 140 


204 


157 


176 


189 


281 


150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 


Abundance 

#84039: lfnidazo[2,1-b|ih^azole, 2,3,5,6-letrahydro-6-phenyl- l 

204 ! 

80 

148 

1 

1 

i 

i 60 


1 


40 


20] 


51 63 


;m/z-> 


30 


73 




101 


89 


81 


127 


1171 


109 


136 


176 

157 167 ! 185 




4'0 5b 60 70 8b 90 100 UO lio 130 140 160 l60 ito 180 ISO 200 210 220 230 


2^0 2^0 280 


753359.D Tue May 31 15:23:15 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049092 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753359.D 

ASD 

8 Nov 2010 19:23 

DCS 

59 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.19 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Awrage of 4:iFflo O'lO 

192 


80^ 


60 J 


40 


20i 42 


51 


^/z--> 30 


94 


105 


67 



1 

\ 

s 

1 

I 1 122 

I ^35 152 166 

l4U ri44fr . ri 6 i 

198 

: i 209 222 

'# T-r-riri V■••M .-r l i 

242 253 

303 

272 

i 288 ; 

90 

100 110120 13^ 150 160 170 18J 

3 190 200 210 220 23< 

3 240 250 26( 

3 2'i’O '280 2^0 300 ' 


Abundance 


80 


60 i 


82 


^29^:“COCAfNE' 


182 


40: 


20: 42 


51 


94 


105 


68 


122 


135 166 


198 


I Q _ i.ii.M X., ,| ..L.., 4 ; . i 214 .259_ . L 

h/z-> ‘30 4*0‘ 50' *60 W W ' 9'0’ 160 110 120 130 lio 1^0 1^0 170 180 l60 200 210 2^0 230 So 250 2^0 270 280 29o' 300’ 



272 

214 

244 259 


303 


753359.D 


Tue May 31 15:23:15 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049093 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753360.D 

ASD 

8 Nov 2010 19:36 


60 

DRUGS 

RTE 


. 4 19 TIC: rSSWD- 

I 1500000 

I 1000000I i 


qI. 




2.00 2.60 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.6o 

' ' S.io ' ' 6.00 

' 6.50 ' ' 7,00 7.fe0 ^ ' 8.00 ' ^50 ' ' 9.do 9.60 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.420 

400956 

15.40 

18.20 

4.191 

2203166 

84.60 

100.00 


753360.D Tue May 31 15:23:18 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049094 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Filename : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753360.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; ^^Nbv2010 19:36 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 




753360.D Tue May 31 15:23:18 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 049095 




































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753360.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Nov^^O 19:36 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance " Average ot 4T6rro 4.3221111:). :75336DV1J(-)' 



Abundance #29:XOCAINE 


82 



753360.D Tue May 31 15:23:19 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049096 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753361.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; ^^Nov201^^ 19 :4 9 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 
Vial Number : 61 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


'Abundance TIC; 75336’1.D~ 

i 2000000^ 4119 


1500000j 

j 

1000000i 


500000: 3.42 


Time--> %.bo' iko'' 3 jjo ibo 4 .b 6 ' 4 .bo 5. bF ~"^o^ 6.ob ' aso 7.bo 7 . 56 ' 8 .60 b.^T.oo 9.bo 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio,% 

3.420 

474554 

16.49 

19.74 

4.191 

2403824 

83.51 

100.00 


753361.D Tue May 31 15:23:22 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049097 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753361.D 

ASD 

8 Nov 2010 19:49 


61 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.42 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649“23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


801 


60 


40 


20 


Average or3".4C)3 to 3.55Tmin :753361.D {-) 

1|8 


73 


h/z-> 


0^ 


30 

30 40 50 6'0 


101 


204 





121 





127 

51 

89 


1 

39 

63 : 

! 

n 

! Il 176 I 


• |57:, 1,1 ihy 


1,108 11.^: , 

i,./,|,,185141, 187._1_69 y_jw_:i 


70 80 90 100 110 


jAib^undance 


#84039: lmiclazo[2:1 -b]lhlazo1e:Z'3;5:6Te^^^ 

148 


200 

2Q4 


80 f 


601 


40^ 


20; 


73 


45 51 63 

= . 57, 


101 


89 


121127 


I 


176 




30 40 50 


.. . . . .^1,08 - !i. ,''57 ...180., 

60 70 8'0 SO 100 Ii0 120 130 140 160 160 170 180 100 26o 


753361.D 


Tue May 31 15:23:23 2011 


Page 


Folk OIG PRR 049098 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 19:49 


DCS 

61 

DRUGS 

RTF 


08 10\753361.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


iAburidl'ance 


801 


82 


'Average of4.162 lo'4.3T6 min.:T83361 .TJ(-) 
182 


60] 


40 


20 ! 


j/z-> 30 


42 


51 


68 

i'l,:, , I j ij j ij i 


94 


105 


122 


40 60' eb‘ 7o'so 9 'o^V 6 o i" 1 b 1 id i;ib 14o 16o ido^iJo 1 do m 200 210 22b bbo 2"4o 280 260’ 2^0 2ab 2^0 360 


135 


152 166 


198 


272 


207 223 242 253 


281 


303 

i 


Abundance 


sol 


60 i 


40] 


20 ! 


42 


30 




51 


W2'9;TKXrATRE 


182 


94 


105 


68 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1^0 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


122 


ivtTi4'H-r-.-H=;-hv 


135 


198 




214 


244 259 


272 


303 


753361.D Tue May 31 15:23:24 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049099 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 10\753362.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

8 Nov 2010 20:02 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

DCS 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


[Abundance 
3000, 

I 2500 

2000 ; 

i 1500; 

iooo! 

500 ? 


Trc: rsmiB 

i _ Jj 








kime-> °id6 ’ 2.60 3.00 3.50 4.(30 4.do 5.00 ' 5.56 6.00 6.50 f 6o 7.5o 8.00 8.56 9.0o 9.56 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753362.D Tue May 31 15:23:27 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049100 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753363.D 

ASD 

8 Nov 2010 20:15 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
j 3ooo; 

2500 

2000 

I 1500 

j I 

; 1000 ! 

500 j 

I 

ot 


TtC:753363:b 








MW 




■'p4i I 

fji('«»!, i 


^ime--> 2.00 iho 3.t)6' 3.50 4.bo 4 .b 6 5.66 5.66 6.00' 6 .6 o 7.00 r66 8.66 8.50 9.00 9 . 6 o ’ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753363.D 


Tue May 31 15:23:29 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049101 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P;\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753364.D 
ASD 

8 Nov 2010 20:28 

COCAINE STD 
DCS 
20 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
I 1400000 

I 1200000j 

i 10000001 
800000 
600000 
400000 
200000 



“Trcr753364:D" 


2,00 2.^0 ^ ' 3,00 3.feo 4 .bo Ifeo ' 5.00 5.50 ’ 6,00 6.S0 * 7,00 ’ 7.60 8.00 8.60 9.00 9,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.185 

1494652 

100.00 

100.00 


753364,D Tue May 31 15:23:32 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049102 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753364.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 8 Nov 2010 20:28 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 20 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.19 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753365.D 

ASD 

8 Nov 2010 20:41 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTF 


Abundance ” TIC: 753365Xr 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753365.D 


Tue May 31 15:23:36 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049104 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753366.D 

ASD 

8 Nov 2010 20:53 

HEROIN STD 
DCS 
66 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 700000' 


Tin:T53356:D 


300000] 

200000 ! 




2.00 2 .! 


I 5 

] 

! 

j 

I 

00 

! 

I 

j 

I 

. . I ■ . ... 

I : 

I i 


3.00 3.S0 4,00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,0O 8.50 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.780 

1048078 

100.00 

100.00 


753366 .D 


Tue May 31 15:23:39 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049105 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753366.D 

ASD 

8 Nov 2010 20:53 

HEROIN STD 
DCS 
66 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

5.78 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Diacetylmorphine 

000561-27-3 99 



Diacetylmorphine 

000561-27-3 99 



Diacetylmorphine 

000561-27-3 99 


AbunSance 


801 


43 


Average 015^744 to’5^40 mln.:753386.D {-) 


327 


601 


268 


369 


310 


40 i 


204 


I il 


I 


20 i 

!31 

oil. 


81 

7 n ^ 94 115 

59 : 


146 


162 


i !l 


iU 


ij- 


128 

Ml 


174 


. 


216 


I 226 


238 253 


284 


298 


352 


m/z~> 40 3'0 120 ' ' 140 ' 160 ' Vio ‘ ' 260 ' ' 220 240 "^0 ' 280 ’ 300 ' 320 340 3^0 ' I 

Abundant ” . ... 


■#T28B84: Dlacelylmorphlne 


327 


! 




60 j 


40 i 


201 


369 


43 


268 


310 


204 


215 


81 


59 


70 


94 


105 


124 146 162 

i 174 


284 




341 


im/Z--> 40 e'o 80' 100 120 140 ' i60 1^6 200 220 24o 260 280 ’ 300 ' 320 340 360 


753366.D 


Tue May 31 15:23:40 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049106 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data Pile: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753367.D 

ASD 

8 Nov 2010 21:07 

BLANK 
DCS 
2 

DRUGS 

RTF 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753367.D Tue May 31 15:23:44 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049107 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753368.D 

ASD 

8 Nov 2010 21:19 


DCS 

68 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 300000' 

I 250000 
200000 : 
150000) 
I 100000; 


2.87 


T1Cr75335S:[I 

5177 


50000: 


0t= 


N'lme-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.5o 8.OO 8.50 9.00 9.5o 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.869 

121564 

20.03 

25.05 

5.774 

485265 

79.97 

100.00 


753368.D 


Tue May 31 15:23:46 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049108 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F; \Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753368.D 
ASD 

8 Nov 2010 21:19 

DCS 

68 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.87 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
Caffeine 
Mescaline AC 

Endogenous biomolecule 2AC 


000058-08-2 95 
000000-00-0 17 
000000-00-0 7 


S^uhdance 


80! 


Average or2TB5T to 2"94'6‘ min r 


109 


194 


60i 


40; 


20 i 


I Oi 

hi/z-> 


65 67 


42 

30 . 


82 


. 61 ,^^73 


94 


122 


136 


162 


165 


179 


207 


iAbuadance 

i 

I 

' I 

60| 

40i 

20 | 


^' eb’ ' 70 _’ ab’ 90 ' ioo' 'I'lcT 1^0' jio,’^ 1^0 160 170 180 ibo 200 

.pa2i ... 


55 


^T94:~Caffe[rie 

109 

i 

i 

i 


1^4 


67 


82 


94 


137 

1 . 


165 


m/z-> 


30 4b 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


753368 .D 


Tue May 31 15:23:47 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049109 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753368.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 8 Nov 2010 21:19 

Sample Name : 

Submitted by : DCS 

Vial Number : 68 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTF 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


5.77 C:\DATABASE\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 


4.3 


Average of^7441orhin.: 75336B.DTy. 


80 
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Folk OIG PRR 049110 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 21:32 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


08 10\753369.D 



1000 ] 
500i 


hme--> 2.bo ’ iSO 3.00 ibo 4.bo' 4.fe0 S.to 5.50 6.00 6.50 7.00 7.b6 8.00 8.50 9,00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753369.D Tue May 31 15:23:50 2011 
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Folk OIG PRR 049111 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753370.D 

ASD 

8 Nov 2010 21:45 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


Abundance" 


TIC: 753370:D 




1000i 

I 

^ 5001 


N'ime“> 2.66 2.66 3.00 3.50 ’ 4.00 "4.50 5.b0' 5.6o 6.00 6.50 7.00 7.50 ' 8.6o 8.50 ' 9.00 ' 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753370.D Tue May 31 15:23:53 2011 
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Folk OIG PRR 049112 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753371.D 

ASD 

8 Nov 2010 21:58 

HEROIN STD 

66 

DRUGS 

RTE 


J 


Abundance 
I 700000 

600000 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000j 

Oi 



iTime-' 


zOo^^TSo"^^”" TSo" " 4 !^ 5.50 e^oiT”" 7.5 o 7.feo abo 8.50 * abo " aso 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.780 

1071538 

100.00 

100 . 00 


753371.D 


Tue May 31 15:23:55 2011 
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Folk OIG PRR 049113 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 08 10\753371.D 

Operator : 

ASD 

Date Acquired : 

8 Nov 2010 21:58 

Sample Name : 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number : 

66 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.78 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 


Morphin 

2AC 

@ 000561-27-3 

93 

Naloxone 

AC 

000000-00-0 

46 

Heroin-M 

(6-acetyl-morphine) 

059833-14-6 

43 


jAbundance 


80! 


4.3 


Av^¥of 5745'to 5:934 mfn::T5337i UH 


327 


60 i 


40 i :! 


20 i 


268 


369 ! 


310 
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146 
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94 115 
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li ^ i M ! )28 j i / 174^ 

30 ■ i ii ! iiij jrii i, h. 

^ 253 'i 284 
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1 341352 i' 

fn/Z“> 

' 4b’ ' ’ 'eb 8 b' ibo' 1^6 ’ i4b ' ibo ’' ibo 2 bo 22 b '240 260 260 300 

’ 3:^0 

340 360 
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#225: Mopiin 2ACJ 

@PT779 
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355 j 
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' ‘ 40 ' 'e'o sb 166 ' 120 uo' i^o 180 260 

226 240 260 280 360 

320 

340 360 ! 


753371.D 


Tue May 31 15:23:56 2011 
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Folk OIG PRR_049114 











































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11_08_10\753372.D 

ASD 

8 Nov 2010 22:12 

BLANK 

2 

SCREEN 

RTE 


AbuTigiHce.. .Tia;T5337?,D- 



1000 ; 


0 


frime-> 2.00 4.00 6.00 8.0O 10b0 12.00 14^00 16.00 18.'00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.'00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753372.D Tue May 31 15:23:59 2011 
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Folk_OIG_PRR_049115 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F;\Q4-2010\SYSTEM6\ll_08_10\753373.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 22:46 

Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 73 

AcquisitionMeth: SCREEN 
Integrator ; RTE 


|Time-> 2.06 ' ' 4.00 ' ' 6.00 ' 8,^ _ 10.00 ' 12;00 J 14:ob ’ 16'00 ^ ’24.'oO JaeiOO 28^00 ' 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


753373.D Tue May 31 15:24:02 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_049116 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM6\11 

ASD 

8 Nov 2010 23 : 19 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 


08 10\753374.D 


Abundance 
i 300o| 

! n 


2500; 

2000 ) 

1500i 

j 

lOOOj 
5001 


% . 




1 / 


irime-> ^ 2}x>' ' ' ’ iijo 


TICT75J37q.[y 



3.86 ' 4.00 4 .¥o ’ " 5.00 ' 5.8o 6.66 6.8o ' 7.00 7.50 ' ’ 8.00 ' ’ 8.50 ' 9.00 




Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


I 

i 


753374.D 


Tue May 31 15:24:05 2011 
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Folk_OIG_PRR_049117 













